110 


Work Order ID 68991 
Page I 
11111111111111111111111111111111111 
Thursday, April 28, 2011 3:54:39 PM 


Item ID: 
D350-600-541 
Accept 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Setup Start 
1111111111111111111111111 
Revision ID: 
Item Name: 
Sliding Door Hinge Installation, LH 
Stop 
1111111111111111111111111 


Start Date: 
4/26/2011 
Start Qty: 1.00 
11111I111111II1 
Cust Item ID: 
Required Date: 4/27/2011 
Req'd Qty: 1.00 
Customer: 
CU-DAROOI 
11II11111I11111 
Reference: 
RMA RA111187 - ~~ 


Run 
Start 
1111111111111111111111111 
Approvals: 
Process Plan: vtY\.:f:_ Date: -U=df....OO· Tooling: 
Date: 


QC: 
Date: 
SPC (YIN): 
Stop 
1111111111111111111111111 


Sequence lUI 
Operation 
Set Upl 
Tool ID 
Tool # Plan 
Accept 
Reject 
Reject 
Insp. 


Work Center ID 
Description 
Run Hours 
Code 
Qty 
Qty 
Number 
Stamp 
---­ --------_......._­ 
- 
Draw Nbr 
Revision Nbr 


lIN D350-600 
E 


100 
QC4- 100% Inspect kits for completeness 
0.00 


1111111111111111111111111 
QC 
Memo 
0.00 


Quality Control 
INSPECT RETURN RAll1l87 7 0- 
1,(,1 u'{ I, l' 


d350-600-541 b52920 
/ 


REPACK.A.GE 


ADD NEW PAPERWORK ~-1IA.,(- 
C " . 10 AND STOCK UNDER NEW BATCH NUMBER 
.... 


ttV7a.( 


IdentifY as per dwg & Stock Location:_ 
0.00 ~V~ 


1111111111111111111111111 
Memo 
-_. J Iii/-;.~-P- ~ 
Packaging" 
0.00 


Packaging 


Work Order ID 68991 
Thursday, April 28, 2011 3:54:39 PM 


Item ID: 
D350-600-541 


Revision ID: 
Item Name: 
Sliding Door Hinge Installation, LH 


Start Date: 
4/26/2011 
Start Qty: 1.00 
Required Date: 4/27/2011 
Req'd Qty: 1.00 


Reference: 
RMA RAlll187 


111111111111111 


111111111111111 


11111111111111111111111111111111111 


Accept 


Cust Item JD: 
Customer: 
CU-DAROO I 


Setup Start 


Stop 


Page 2 


1111111111111111111111111 


I111I11111111111111111111 


Approvals: 
Process Plan: 


QC: _______ 
__ 


Date: _~__~ 


Date: 


Tooling: 


SPC(Y/N): 


Date: 


Date: 


Run 
Start 


Stop 


1111111111111111111111111 


1111111111111111111111111 


Sequence lD/ 
Operation 
Set Up/ 
Tool ID 
Tool # Plan 
Accept 
Reject 
Reject 
Insp. 
Work Center 10 
Description 
Run Hours 


120 
QC21- Final Inspection - Work Order Release 
0.00 
Cod. ~ty_ Q~ \~ G"f.m~ 


1111111111111111111111111 
QC 
0.00 
Memo 


Quality Control 


~ /I Avt'& 


Activity 
Page 1 of 2 
Thursday, April 28, 2011 3:55:07 PM 


Criteria: 
All Items 
All Locations 
Lot: 52920 
All Transaction Types 
All Dates 
Report on Locations & Lots 


Transaction 
Item 101 
Warehouse 
Reason 
Employee ID 
Loc 
LocQtyPriorl 
Lot Number LotQtyPriorl 
Shelf Life Date 
Extended 
Type 
Item Name 
Location ID 
Location Code 
Trans 
Date 
Location Qty 
LotQty 
Lot Code 
Cost 


0.0000 
0.0000 
Loc Transfer 
0350-600-541 I Sliding 
Main 
GOLDOI 
Door Hinge Installation, LH Warehouse 
FG032 
3/16/2010 
2.0000 
52920 
2.0000 
$874.91 
2.0000 
2.0000 
Main 
GOLDOI 
Warehouse 
FG 
3/16/2010 
-2.0000 
52920 
-2.0000 
($874.91) 


$0.00 
0.0000 


1.0000 
1.0000 
Rework 
0350-600-541 I Sliding 
Main 
RMA-Rework 
SHELOI 
Door Hinge Installation, LH Warehouse 
RMAlnspect 
4/26/2011 
-1.0000 
52920 
-1.0000 QC21 
($437.46) 
0.0000 
0.0000 
Main 
68991 
SHELOI 
Warehouse 
retum 2011 
412612011 
-1.0000 
52920 
-1.0000 
($437.46) 
-1.0000 
-1.0000 
RMA-Rework 
SHELOI 


4/26/2011 
LOOOO 
52920 
1.0000 
$437.46 


............_­ 
($437.46) 
-1.0000 


0.0000 
0.0000 
RAIII187 
DESJ02 


Door Hinge Installation, LH 
4/15/2011 
1.0000 
52920 
1.0000 
$437.46 


RMA 
eceipt 
0350-600-5411 Sliding 


$437.46 
1.0000 


4.0000 
4.0000 
Shipment 
0350-600-541 I Sliding 
Main 
SOl 00942 
BEDFOI 
Door Hinge Installation, LH Warehouse 
FG 
1111912009 
-1.0000 
52920 
-1.0000 
($437.46) 
3.0000 
3.0000 
Main 
SOlO1632 
SAUV02 
Warehouse 
FG 
2/8/2010 
-1.0000 
52920 
-1.0000 
($437.46) 


3.0000 
2.0000 
Main 
SOl03324 
BEDFOI 
Warehouse 
FG032 
10/8/2010 
-LOOOO 
52920 
-1.0000 
($437.46) 
2.0000 
1.0000 
Main 
S0103944 
BEDFOI 
Warehouse 
FG032 
111112011 
-1.0000 
52920 
-1.0000 
($437.46) 


($1,749.82) 
-4.0000 


---,­ 
T[ansactlon 
Item 101 
Warehouse 
Reason 
Employee 10 
Loc 
LocQtyPriorl 
Lot Number LotQtyPriorl 
Shelf Life Date 
Extended 
Type 
Item Name 
Trans 
Lot Qty 
Cost 
Location 10 
Location Code 
Location Qty 
Date 
Lot Code 


0.0000 
0.0000 
Door Hinge Installation, LH Warehouse 
FG 
11/18/2009 
4.0000 
52920 
4.0000 
$J ,749.82 


4.0000 
51,749.82 


WIPReceipt 
0350-600-5411 Sliding 
Main 
52920 
GOLDOI 


----------------------------.--~~~---------~~~~~~-- 
Thursday, April 28, 2011 3:55:07 PM 
Location/Lot Activity 
Page 2 of 2 


